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PART III 
Irrigation Department 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


Principal items of works 


No . W4(c) 1654/ 1997 . 


13th February 2012 . 


(a) 


Putting up ring bund 


224 


M 


(b ) 


Earth work excavation 


8357 M3 


(c ) 


Chiseling hard rock 


469 M3 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of 
Kerala , invites bids for Pre- qualification and competitive 
tenders for the following work from Registered ‘ A ’ Class 
Contractors/ Firms of Irrigation Department/ Kerala PWD 
who are financially stable and having satisfactorily 
completed at least “ single similar work ” having a 
magnitude (Estimate PAC ) of 2 .81 Crores or above with 
out considering tender variation within the last five years . 


DR masonry including Rough 
stone dry packing 


3114 


M 


(e ) 


Vibrated CCM15 (1:2 :4 ) 


2095 M3 


(f) 


Vibrated CCM15 (1:2:4) 


84 


M 


Tender No . — P.Q . 1/SE /MI/ Tvm ./ 2011 -12 . 


(g ) 


CCM 20 (1: 112:3) 


35 M3 


Name of Work — Construction of a Check Dam cum 
Bridge across Meenachil River at Kalariyammakal Kadavu 
in Palai Constituency. 


(h) 


Vibrated RCC M20 (1:192:3) 


2365 


m 


(i) 


CC 1:4 :8 


72 M3 


Estimate PAC - ` 561 lakhs 


(1) 


CC 1:3 :6 using graded metal 


924 M3 


EMD — - 50 ,000 
Time of completion — 18 Months 


(k ) Reinforcement for RCC work 


– 


1345 


Qtl. 
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The following are the essential plants and equipments 

required for the execution of work 


| 


1. 
2 . 


| 


| 


4 . 


|| 


Tipper/ Truck 
Concrete mixer 
Vibrator and Accessories 
Pump 5 HP to 15 HP 
Compressor 
Jack Hammer 
Generator 
Earth excavator like JCB /Proclainor 
Leveling instrument 
Theodlite / Total station 


5 Nos. 
3 Nos. 
6 Nos . 
6 Nos . 
2 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos . 
2 Nos. 
2 Nos . 
1 No. 


6 . 


| 


| 


8. 
9 . 
10 . 


| 


or tender documents with name of bidder and name of 
work and then enclosing these two covers in single cover 
(tender schedule alone without EMD and preliminary 
agreement in one cover ) duly superscribing the name of 
work and name of Contractor and send the same by 
registered post/speed post (courier will not be accepted ) so 
as to reach it in the office of the undersigned before 
4 p . m . on 24 - 3 - 2012 . The pre -qualification documents and 
tender documents received after the time notified above 
will not be considered under any circumstances. The 
tenders received after the stipulated date and time due to 
postal delays or any other reson will not be considered . 
The department shall not be responsible for postal delays. 
Tender through courier service or directly will not be 
accepeted . The undersigned reserves the right to deny pre 
qualification of any of the applications and to reject the 
tender submitted by any of the applicants without 
assigning any reason there to . If the last date of receipt of 
the tender happens to be holiday tenders will be received 
up to stipulated time on the the next working day . 
Preliminary agreement on stamp paper worth · 100 dully 
filled up and signed and sufficient Earnest Money Deposit 
duly pledged in favour of Superintending Engineer , M .I. 
Circle , Thiruvananthapuram , should be enclosed along with 
the tender documents for the work . Tenders received 
without the above mentioned documents shall summarily 
be rejected . 


CONDITIONS 
(a) Registered ‘ A ’ Class Contractors/Firms in WRD 
or KPWD who have experience in carrying out large work 
and who consider themselves capable of carrying out this 
types of works may obtain pre - qualification documents 
and tender documents from the office of the undersigned 
on any working days between 11 a .m . and 4 p .m . from 
16 - 3 - 2012 to 20 - 3 - 2012 on payment of 25 ,000 + VAT @ 
4 % in cash directly. Those who require further copies of 
the documents may deposit . 12 ,500 + VAT @ 4 % for 
each additional copy. 


(b ) Prospective Contractors /Firm should have 
completed at least one similar work of 50 % estimate value 
of the work now tendered (estimate PAC of · 281 lakhs 
or more ) (without considering tender variation ) within the 
last 5 years . A certificate to this effect from the 
agreement executing authority of the completed work shall 
invariably be submitted along with the application for pre 
qualification documents and tender documents , failing 
which the pre- qualification documents will not be issued 
to him / them (Applicant) (Application without this 
certificate will not be considered ). The certificate should 
contain the details such as name of work , agreement 
number, date of starting the work , date of completion , time 
of completion as per original agreement, estimate amount, 
revised estimate amount etc . of the work . The Contractors / 
Firms should attach an affidavit along with the pre 
qualification documents stating whether or not any works 
carried out by him / them were terminated due to his /their 
fault so far. Documents showing ownership of the 
essential plants, machineries required for the work should 
be submitted along with the pre - qualification documents. 


( d ) The pre - qualification documents alone will be 
opened at 4 .30 p . m . on 24 -3 - 2012 . After evaluation in the 
office of the undersigned , the same will be submitted to 
the Chief Engineer, Irrigation and Administration for 
approval and final selection by the pre - qualification 
committee of Chief Engineers. Only those tenders for 
work , submitted by Contractor/Firms who are pre -qualified 
by the Chief Engineers committee shall be opened and 
scrutinized later on . Tenders of work of Contractors/ Firms 
who have not been pre- qualified will be summarily rejected 
without opening the tenders and the unopened tenders will 
be returned to the tenderer on proper receipt. Those who 
intended to form consortium or joint venture agreement 
should obtain prior approval of the Superintending 
Engineer before obtaining the tender documents. 


The date and time of opening of tenders of work of 
Contractors/ Firms who are pre -qualified will be intimated to 
the concerned in advance . 


(c ) The pre - qualification documents and tender 
documents will not be issued after 4 p . m . on 20 - 3 - 2012 
under any circumstances . The duly filled up pre 
qualification documents (3 Nos.) (one No. in original and 
two duplicate ) along with the EMD and preliminary 
agreement, in one sealed cover and tender for work in 
another sealed cover writing clearly over the cover 
specifying whether it contains pre- qualification documents 


(e ) Besides Security Deposit 10 % of PAC as Bank 
Guarantee should be submitted by the selected bidder at 
the time of executing agreement. All the conditions 
contained in G .O (P ) No. 84 /97 PW & T dated 19 -8 - 1997 , 
G O (P ) No. 13 /98 PWD dated 21 - 2- 1998 , G . O (P ) No. 68 /99 
PWD dated 14 -7 - 1999 , G .O ( P ) No. 83 / 2000 / PWD dated 
18 - 12 - 2000 and G . O (Ms.) No. 43 /99 /IRD dated 9 -6 - 1999 , 
G .O . (Ms.) No. 2/ 2005 /PWD dated 7 - 1 - 2005 and other rules 
prevailing with regard to tender for works in Water 
Resources Department and PWD will be applicable to this 
tender also . 
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താൽപര്യമുള്ള കരാറുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 
വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ " 281 ലക്ഷം കുറയാത്ത അടങ്കൽ 
തുകയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത 
തീർത്തിരിക്കണം. 

നിബന്ധനകൾ 


- (f) For getting tender documents , original certificate 
should be produced . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും രജിസ്ട്രേഷ 
നുള്ളതുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും 
മുൻ യോ ഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവൃത്തി നൽകു ന്ന 
തിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക .1 / എസ്. ഇ . എം . എ . 
തിരുവനന്തപുരം/ 2011 -12 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 
കളരിയമ്മാക്കൽ കടവിൽ മീനച്ചിലാറിനു കുറുകെ പാലം 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള തടയണയുടെ നിർമ്മാണം. 


( എ ) കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ 
വകുപ്പിലോ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതും ബൃഹത്തായ 
പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്തും മുൻപരിചയം ഉള്ളവരും ഈ 
പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യമുള്ള 
വരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 16 - 3- 2012 മുതൽ 
20 - 3 - 2012 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 
മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിയ്ക്കുമിടയ്ക്ക് 25, 000 വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി 
ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 12 ,500 - വാറ്റും അടച്ച് 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 561 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 


|||| 


3 . 


+ ് 


( ബി ) തൽപരരായ കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള സമാ ന മായ ഒരു 
പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള 
വരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി 
ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എ ഗി മെന്റ് വച്ച് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ 
മാത്രമേ മുൻ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ 
പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ള അപേക്ഷകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ 
സമർപ്പി ക്കു ന്ന തി നോ ടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുംതന്നെതന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലവും കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ 
എ ല്ലാ യന്ത ങ്ങ ളു ടെ യും ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ യും 
ഉട മ സ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവ ര ങ്ങൾ മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


| 


ഥ 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
1. താൽക്കാലിക ബണ്ട് - 224 മീറ്റർ 
2. മൺവേല 

8357 ഘന മീറ്റർ 
ചിസ്സലിംഗ് 

469 ഘന മീറ്റർ 
കൽപ്പണി 

3114 ഘന മീറ്റർ 
വൈബ്രേറ്റഡ് സി . സി. 
1 : 2 : 4 ( 20 എം . എം .) 

2095 ഘന മീറ്റർ 
വൈബ്രേറ്റഡ് ആർ. സി. സി . 
1 : 2 : 4 (20 എം . എം .) 

84 ഘന മീറ്റർ 
7. വൈബ്രേറ്റഡ് സി. സി. 
1 : 1 12 : 3 

35 ഘന മീറ്റർ 
8. വൈബ്രേറ്റഡ് ആർ. സി. സി . 

1 : 1 1/2 : 3 ( 20 എം . എം .) - 2365 ഘന മീറ്റർ 
- 9. സി . സി . 1 : 1 : 8 

72 ഘന മീറ്റർ 
10 . സി. സി . 1 : 3 : 6 ഗ്രേഡഡ് 

924 ഘന മീറ്റർ 
കമ്പി വേല 

1345 ക്വിന്റൽ 
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

യന്തോപകരണങ്ങൾ 
1. ടിപ്പർ ട്രക്ക് 

- 5 എണ്ണം 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
( 10 - 14 ക്യൂ . അടി) 

-- എണ്ണം 
3. വൈബ്രേറ്റർ ആന്റ് അസ്സസറീസ് - 6 എണ്ണം 
4. 5 എച്ച്. പി.- 15 എച്ച്. പി. പമ്പ് 

6 എണ്ണം 
കംപ്രസ്സർ 

2 എണ്ണം 
ജാക്ക് ഹാമ്മർ 

2 എണ്ണം 
ജനറേറ്റർ 

2 എണ്ണം 
ജെ . സി. ബി / പാക്ളയിനർ 
തുടങ്ങിയ എർത്ത് 
എക്സ്കവേറ്ററുകൾ 

2 എണ്ണം 
- 9 ലെവലിങ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് - 2 എണ്ണം 
10 തിയോഡോലൈറ്റ്/ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ - 1 എണ്ണം 


വ 


||||||| 


( സി ) മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ 20 - 3 - 2012 വൈകു ന്നേരം 4 
മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
പൂരിപ്പിച്ച് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും ( 3 കോപ്പി) 
നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത് പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള 
ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത് ( പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് മാത്രം- നിരത 
ദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും കൂടാതെ - ഒരു കവറിൽ) 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരും 
വിലാസവും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണയ പമാ ണ മാണോ 
പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ളദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാ 
ക്ക ത്തക്ക വണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിരണ്ടു 
കവറുംകൂടി ഒറ്റകവറിലാക്കി അതിനുമുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടേയും 
കരാറുകാരന്റെയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചി 
രിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 24-3- 2012 വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് മുൻപായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാലിൽ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽ പ്രസ്താവിച്ച 
സമ യ ത്തി നു ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു 


ഥ 


- 


റ 


13th MARCH 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


244 


കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 19 - 8 - 1997 ഉം , ജി . ഒ .( പി ) 13 / 98 പി. ഡബ്ലിയു ഡി തീയതി 
മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം മൂലമോഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ 

21- 2 - 1998 , ജി . ഒ .( പി ) 68 / 99 / പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. തീയതി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . 

14 - 7 - 1999, ജി. ഒ .( പി ) 83 / 2000 / പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . തീയതി 

18 - 12 - 2000 ഉം , ജി . ഒ. ( എം . എസ് .) 43 / 99 / ഐ . ആർ. ഡി . 
കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

തീയതി 9 - 6- 1999 , ജി. ഒ. ( എം . എസ്.) 2 / 2005 / പി . ഡബ്യൂ . ഡി. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പ്രത്യേകം കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ 

തീയതി 7 -1- 2005- ലും പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കേരള 
അ പേ ക്ഷ കന്റെ മുൻ യോഗ്യത നിര സി ക്കു ന്ന തിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
അപേക്ഷകന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
നുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ 

ബാധകമായിരിക്കും. 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 

(എഫ്) ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ യഥാർത്ഥ 
ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രഖ്യാപിക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

Office of the Superintending 

Engineer, Minor Irrigation Circle, I (Sd.) 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം " 100 - ൽ 

Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം തിരുവനന്തപുരം 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും നിയമ പ്രകാരം 
കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽ 

നമ്പർ ഡി1- 1/ 99 / വാല്യം - 3. 

2012 ഫെബ്രുവരി 25. 
പ്രകാരം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
( ഡി ) മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
മാത്രം 24 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും 

പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 

ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിലെ മൂല്യ 

കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
നിർണ്ണയത്തിനു ശേഷം ജല സേചനവും ഭര ണവും ചീഫ് 

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെമുൻ യോഗ്യത 

കവറുകളിൽ 29 - 3- 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ 
നിർണ്ണയകമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്ക ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ 
ന്ന താ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ 

നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും 

തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസ് 

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 

ദിവസം അ വ ധി യായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടുകുത്ത 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 

പ്രവർത്തിദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കരാറുകാരുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകൾക്ക് തുകയും - 11/ 2011-12 - വർക്കല ഇറിഗേഷൻ ആഫീസ് പരിസരത്ത് 
അതിനുള്ള രസീതു നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാ വു ന്ന കാർ ഷെഡ് നിർമ്മാണം - 4.10 ലക്ഷം. 
തുമാണ്. കൺസോർഷ്യമോ ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വറോആണെങ്കിൽ 

നിരതദ്രവ്യം - 10,250. 
ആയതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില . 900 + വാറ്റ്. 
ഈ ഓഫീസിൽ അംഗീകാരത്തിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന 

തീയതിയും സമയവും 26 -3 - 2012, 4 മണിവരെ. 
( പവ്യ ത്തി ക്കുള്ള ദർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന സമ യ വും 
തീയ തിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
താ യി രി ക്കും . ജല വി ഭവ വകു പ്പിലെ മുൻ യോ ഗ്യ താ 

സമയവും 29 - 3- 2012, 4 മണിവരെ. 
നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചും 

ദർ ഘാസ് ( പമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും- 29 - 3 - 2012 , 4. 30 മണി. 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും അതിലുപരിയും. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 
- ( ഇ ) സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിനു പുറമേ അടങ്കൽ തുക 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് 
യുടെ പത്തു ശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ 
വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നിശ്ചിത വിലയും വിൽപ്പനനികുതിയും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം 
നമ്പർ ജി . ഒ.( പി ) 84 / 97 പി . ഡ ബ്ലിയു ആന്റ് റ്റി തീയതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 


1 52 / ഈ ഇ | 2011 - 12 - കാവാലം പഞ്ചായത്തിൽ 
മംഗലം മാണിക്യമംഗലം പാടശേഖരത്തിന്റെ 
പടിഞ്ഞാറെപുറം ബണ്ടിന്റെ മട വീണഭാഗം 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണം- 12 ലക്ഷം 


30 ,000 


2 53 / ഇഇ/ 2011 - 12 - വെൺമണി പഞ്ചായത്തിൽ 

അച്ചൻകോവിൽ ആറു മുതൽ ഇയാനം 
പുഞ്ചവരെയുള്ള വാച്ചാൽ തോടിന്റെ 
സംരക്ഷണം- 12 ലക്ഷം 


30 , 000 


ദർഘാസുകളുടെകൂടെ - 50 ( അമ്പത്) ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം സഹകരണ സംഘം 
ജോയിന്റ് രജിസ് ടാറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കൗണ്ടർ സെൻ 
ചെയ്ത ടി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ 

കൈവശമുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ട താ ണ്. 1959 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 (3) വകുപ്പ് 
അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് 
നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് 
അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 

ക്കൊടുക്കുന്നില്ല . നിര ത ദ വ്യം കൊല്ലം ഉൾ നാ ടൻ 
ജലഗതാഗത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി 
എടുക്കത്തെക്കരീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
എഴുതേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ചദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
വൈകുന്നേരം നാലു മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേവിവസം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധി 
പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ഇന്ദിരാ വികാസ്പതം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാളിതുവരെയുള്ള മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ് 


3 24 / ഇ ഇ / 2011 - 12 - ആലാ പഞ്ചായത്തിലെ 1 -ാം 

വാർഡിലുള്ള ചാലുംപാടം പാടശേഖരത്തിന്റെ 
മണ ലേൽപടി മുതൽ വാലേത്ത്പടിവരെ 
സംരക്ഷണ പണികളും ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണവും - 9 ലക്ഷം 

| 22 , 500 
4 25/ ഇ ഇ / 2 011 - 12 - മാവേലിക്കര മുനിസി 

പ്പാലിറ്റിയിലെ 26 -ാം വാർഡിലെ സെന്റ് ജോൺസ് 
എച്ച്. എ സ് . എ സി ന്റെ പു റ കി ലു ള്ള 
നീരൊഴുക്കു തോടിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ 
സംരക്ഷണപണികൾ - 9 ലക്ഷം 

22 ,500 
28 / ഇ ഇ / 2 011 - 12 - കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
യിലെ 34 -ാം വാർഡിൽ കുന്നയ്ക്കൽ കിഴക്ക് 
ഭാഗം മുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് തെക്ക് വശം 

വരെ ഓടയുടെ നിർമ്മാണം- 7 ലക്ഷം 17,500 
6 31/ ഇ ഇ / 2 011 - 12 - പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ 

3 -ാം വാർഡിലുള്ള മണലിൽ ചിറ യിൽ ഒരു 
കലുങ്ക് നിർമ്മാണം- 8. 5 ലക്ഷം 

| 21, 250 
7 37/ ഇഇ / 2011- 12 - കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ 

6 -ാം വാർഡിൽ കുടിലിൽ തോടു മുതൽ പ്ലാച്ചേരി 
കിഴ ക്കു വശം പാടം വരെയുള്ള ഓ ടയുടെ 
പുനർസംരക്ഷണ പണികൾ - 11 ലക്ഷം 27,500 
8 41/ ഇഇ/ 2011-12 - തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഇരമല്ലിക്കരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നന്നാട്ടിലെ വരട്ടാർ 
തോടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികളും 
പുനരുദ്ധാരണ വും - 8.5 ലക്ഷം 

21,250 
43 / ഈ ഇ / 2 011 -12 - കാർത്തികപ്പള്ളിപഞ്ചായത്തിൽ 
3 -ാം വാർഡിലുള്ള തച്ചേരിൽ തോട്ടുംകടവ് 
റോഡിൽ ഓട നിർമ്മാണം - 6. 50 ലക്ഷം 16,250 


ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ആശ്രാമം, കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ റ്റി. എ . 4217 /91. 

2012 ഫെബ്രുവരി 23. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ചെറുകിട ജലസേചനം, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളകരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്ത്മുദ്ര വച്ച പ്രത്യേകം കവ റു ക ളിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും 
സമ യത്തും എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറു 
കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് ദർഘാസുകൾ പരിശോധി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും , 2 - നും 
" 1,800 + വാറ്റ്. ക്രമനമ്പർ 3,4,6,8, ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്. 
| ക മ ന മ്പർ 5 - ന് 1 , 400 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 7 - ന് 
" 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 1,300 + വാറ്റ്. 

പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ചെങ്ങന്നൂർ. 


13th MARCH 2012 ] 
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ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 19 - 3 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക 
കരാർ പ്രതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം 
ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 22 - 3- 2012 വൈകുന്നേരം 3 
മണിക്ക് മുൻപായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ 
ല യ ത്തിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് നമ്പരും 
(പവ്യത്തിയുടെ പേരും രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ മുദ്ര വച്ച 
കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 22 -3 -2012 - ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക്തന്നെ 
എക്സ് സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാ ര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . അന്നേ 
ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3 .30 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . നിര ത ദ വ്യ മാ യി 
ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


||| 


9 Nos. 


| 


1 . Tender No. - PO - 06/ SE / KDC/KTM/2011- 12 . 
- Name of Work - Kuttanad Package _ FMP _ 
Mitigation of flood in Padasekharams of Group - 4 (06 
Padasekharams ) - Phase 1 _ Kodankary, Puthukadu 
Kaipuzhakkal, Vadavadi, Valavanary & Chathankary and 
Manayakary in Peringara Panchayath . 

Estimate P . A . C . 1771 Lakh 
E . M. D . _ 50,000. 
Time of completion — 18 Months . 
The work consists of the following principal items 

of work : 
- 1 . Retaining wall 

13140 m 
- 2 . Earth Work 

126405m 
(Stiff kayal clay 

71883 m ) 
- 3. Dry Rubble Work -- -- 25285 m (Deptl . 

rubble - 1678 m ) 
4. Random Rubble Work 

3042 m 
Cement Concrete 1:3 :6 

124 m 
Granite stone packing 
in polymer rope Gabion 
(150mm Mesh)-1.00 x 1.00 x 0 .50m 
to 2.00 x 1. 00 x 1 .00m size - 3700m3 

Motor Thara 
- 8 . Motor Shed 

- - 10 , 
9 . Pothumada 

- 5 , 
10 . Culvert 
11. Regulating Shutter 

The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work : 
1. Tipper/truck 

5 Nos . 
2 . 15HP Pump set 
Generator set 

2 ,, 
Leveling instrument 
Concrete Mixer 

Nos. 
Vibrator (20mm & 40mm) 

Ist class Country boat - 5 , 
8 . Diving set 

- 2 , 
9. 5 Ton crane 

1 No. 
Intending contractors /firms should have previous 
experience of completing at least one work in Government 
sector having magnitude of Estimate PAC of " 885 lakh 
or above within the last five years. 

2. Tender No. - PO -07/SE / KDC/KTM/2011-12. 
- Name of Work - Kuttanad Package - FMP _ 
Mitigation of flood in Padasekharams of Group — 11 (8 
Padas ekharams) - Phase 1 - Menonkary, Kizhakae 
Maniyamparambu, Puthookary , Thattoorkandam , 
Thuruthikkattukandam , Kallunkathara , Pannakkal 
Tarkey & Mangattukuzhy Putenkary in Aymanam 
Panchayath . 


| 


| 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർ ഘാ സിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക് ട് 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
സാമ്പ ത്തിക പരിധി മുത ലാ യ വ ഉൾക്കൊ ള്ളു ന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 
ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി . ഒ. പി . 
നമ്പർ 84/ 97 പി . ഡ ബ്ല . ആന്റ് റ്റി . പകാ രമുള്ള 
നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


||| 


2 , 


നി 


+ 


1 No . 


||| 


ന് 


O 


| 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, ചെങ്ങന്നൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


N 


| 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. DB/PQ /2012/KDC /KTM . 23rd February 2012. 

The Superintending Engineer, Kuttanad Development 
Circle , Kottayam for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites bids for Pre -qualification and competitive 
tenders for award of the following centrally sponsored 
works in separate sealed covers from Registered “ A ” 
Class Contractors/Firms of Irrigation Department/P. W . D . 
who are financially stable . The estimate is prepared as 
per revised 2010 schedule of rates. 
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Estimate P. A . C. — 2000 lakh. 
E . M . D . — 50 , 000 . 
Time of completion — 18 months. 


The work consists of the following principal items 
of work : 
1. Retaining wall 

19050 m 
2 . Earth Work 

108411 m3 ( Stiff 
kayal clay 

100385 m ) 
3. Dry Rubble Work 

32798 m ?( Depth. 

rubble -2063 m ) 
4 . Random Rubble Work 

3697 m 


5 . 


Cement Concrete 1 : 3:6 


Motor Thara 


10 Nos. 


The work consists of the following principal items 
of works : 
1. Retaining wall 

25240 m 
2. Earth Work 

96582 m3 ( Stiff 
kayal clay 

83419 m ) 
3 . Dry Rubble Work 

42666 m ( Deptl . 

rubble-559m ) 
4 . Random Rubble Work 

4583 m 
Cement Concrete 1: 3:6 

1176 m 
Motor Thara 

7 Nos. 
Repair of Motor Thara 

Motor Shed 
9. Pothumada 
10. Culvert 


7 . 


Motor Shed 


Pothumada 


Culvert 


IIIIII| 


LLLLLLL| 


10 . 


Pipe Culvert 
Regulating shutter 


11 . 


2 , 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of work 
1. Tipper/truck 

5 Nos . 
2 . 15 HP Pump set 

Generator set 
Leveling instrument 

1 No. 
Concrete Mixer 

2 Nos. 
6 . Vibrator (20mm & 40mm ) – 2 , 

1st class Country boat 
8. Diving set 
9. 5 Ton crane 

1 No. 


o 


The following are the essential plants and 
equipments required for the execution of works 
1. Tipper/ Truck 

5 Nos . 
2 . 15 HP Pump Set - 2 , 
3. Generator Set 
4 . Leveling Instrument 

1 No. 
5. Concrete Mixer 

2 Nos. 
6 . Vibrator (20 mm & 40mm ) 
7. 1st Class Country Boat 
8. Diving Set 
9 . 5 Ton Crane 

– 1 No. 


v 


Illllllll 


Intending contractors/ firms should have previous 
experience of completing at least one work in Government 
Sector having magnitude of Estimate PAC of 782 lakh 
or above within the last five years. 


CONDITIONS 


Intending contractors/ firms should have previous 
experience of completing at least one work in Government 
sector having magnitude of Estimate PAC of 1000 lakh 
or above within the last five years. 

3. Tender No. PQ 08/SE/KDC/KTM /2011-12. 

Name of work — Kuttanad Package _ FMP 
Mitigation of flood in Padasekharams of Group — 12 
(7 Padasekharams) Phase 1 Puthenkary Kazhanjikandam , 
Kelakkary, Vavakkadu , Pazhottumekkary, Kochuveettil, 
Choorathara and Kandamundalikary Padasekharams in 
Arpookkara Panchayath . 

Estimate P. A . C . - 1565 lakh 
E . M . D . — 50 ,000 . 
Time of completion — 18 months. 


1 . Registered “ A ” Class Contractors / Firms in 
Irrigation /KPWD who have experience in carrying out 
large works and who consider themselves capable of 
carrying out these type of works may obtain 
PQ documents and tender documents from the office of 
the undersigned upto 1 p . m . on 23 - 3 - 2012 on payment 
of · 25 ,000 + VAT + Cess for PQ document and tender 
document separately at the office of the undersigned in 
cash directly. Those who require further copies of the 
documents may deposit 12 ,500 + VAT + Cess for each 
additional copy for PQ document and tender document 
separately. 
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pre - qualified will be summarily rejected without opening 
the tenders and will be returned to the tenderers on 
proper receipt. 


5 . The date and time of opening of tenders of work 
of Contractors/Firms who are pre- qualified will be intimated 
to the concerned in advance . Besides Security Deposit , 
| 10 % Bank Guarantee should be submitted by the selected 
bidder at the time of executing agreement. All the 
conditions prevailing in Irrigation Department regarding 
pre - qualification bids and tenders for works will be 
applicable to this tender also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കുട്ട നാട് ഡെവലപ്മെന്റ് 
സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോട്ടയം ചുവടെ ചേർത്തിരി 
ക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനു 
ള്ളതുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കു 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഈ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി 
- യി രി ക്കു ന്നത് പുതുക്കിയ 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് 
പ്രകാരമാണ്. 


2 . Prospective Contractors/ Firms should have 
completed at least one work in Government Sector with an 
Estimate PAC as specified in the tender notice. A 
certificate to this effect from the agreement executing 
authority shall be enclosed along with the application for 
pre - qualification documents and tender documents, failing 
which pre -qualification documents will not be issued to 
him /them (Applicant ). (Applications without this certificate 
will not be considered ). The contractors/ firms should 
attach an affidavit along with the pre - qualification 
documents stating that whether or not any works carried 
out by him /they were terminated due to his /their fault so 
far. Documents (attested copies) showing the ownership of 
the essential plants, machineries required for the work is 
to be submitted along with the P . Q . documents . 

3 . The pre - qualification documents and tender 
documents will not be issued after 1 p . m . on 23 -3 - 2012 
under any circumstances . The duly filled up 
pre - qualification documents ( 3 Nos.) along with EMD and 
preliminary agreement in one sealed cover and tender for 
work in another sealed cover, superscribing whether it 
contains pre - qualification document or tender document 
with name of bidder and name of work and then 
enclosing these two covers in a single cover duly 
superscribing the name of work and the name of 
contractor and shall be send by registered post so as to 
reach the office of the undersigned before 3 p . m . on 
2 -4 - 2012 . The pre - qualification documents and tender 
documents received after the time notified above will not 
be considered under any circumstances . The tenders 
received after the stipulated date and time due to postal 
delays, tender through Courier Service or directly will not 
be accepted . The undersigned reserves the right to deny 
pre -qualification to any of the applicant and to reject the 
tender submitted by any of the applicant without 
assigning any reason thereto . If the last date of receipt 
of the tender happens to be a holiday , tenders will be 
received upto the stipulated time on the next working day . 
Preliminary agreement on Stamp Paper worth of 100 duly 
filled up and signed ( to be enclosed with P . Q . 
documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly 
pledged in favour of Superintending Engineer , Kuttanad 
Development Circle , Kottayam should be enclosed in a 
separate sealed cover superscribing “ Earnest Money ” and 
attach separately to the cover containing pre - qualification 
documents for the works. Tenders received without the 
above mentioned documents shall summarily be rejected . 


- 
-- 


1. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു .- 06 /എസ്. ഇ . കെ . ഡി. സി. 
കെ . റ്റി . എം . 2011 - 12 . 


- ( പ വ ർ ത്തി യു ടെ പ ര് - കുട്ട നാ ട് പാ ക്ക ജ് - 
എ ഫ് . എം . പി . - ഫൈ യിസ് 1 പെരി അങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ 
ഗ്രൂപ്പ് 4 - ലെ 6 പാടശേഖരങ്ങളിലെ ( കോടൻകരി, പുതുക്കാട് 

കൈപ്പുഴക്കൽ, വട വാടി, വള വ നരി & ചാത്തൻ ക രി , 
മനയകരി) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുക = 1771 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു : 


| 


1. സംരക്ഷണ ഭിത്തി 
2 . മൺവേല 


| 


- 3. ഡി. ആർ. മേസൺടി 


13140 മീ . 
126405 . മീ . 
( ഉറപ്പുള്ള 
കായൽ ചെളി 
71883 ക്യൂ . മീ .) 
25285ക്യൂ . മീ . 
( സർക്കാർ കല്ല് 
1678 ക്യൂ . മീ.) 
3042 ക്യൂ . മീ . 
124 1, 


124 


4 . The pre - qualification documents alone will be 
opened at 3 . 30 p . m . on 2 - 4 -2012 . After evaluation of pre 
qualification documents in the office of the undersigned , 
the same will be submitted to the Chief Engineer , 
Kuttanad Package , Alappuzha for approval and final 
selection by the pre -qualification Committee of Chief 
Engineers . Only those tenders , submitted by the 
Contractors/ Firms who are pre - qualified by the Chief 
Engineer s Committee shall be opened and scrutinized 
later on . Tenders of Contractors / Firms who have not been 


4. ആർ. ആർ. മേസൺടി - 
5. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6 
6. പോളിമർ കയർ ഗാബിയോൺ 

( 150 . മി. മീ വല )1.00x1.00x 0.50 
മുതൽ 2 .00 x 1.00 X1. 00വരെ 

വലുപ്പത്തിൽ കല്ല് പാക്കിങ്ങ് - 
7. മോട്ടോർ തറ 


3700 ക്യൂ . മീ . 
9 എണ്ണം 


ണ 
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|| 


- 
- 


പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 
യന്ത്രാപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു : 


| 


8. മോട്ടോർ ഷെഡ് 
9. പൊതുമട 
10. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 
11. റെഗുലേറ്റിങ്ങ് ഷട്ടർ 


10 എണ്ണം 
5 ,, 
5 ,, 
21 ,, 


| 


| 


പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന 
യന്ത്രാപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു : 


- 


5 


-- എണ്ണം 


| 


| 


| 


1. ലോറി/ ടിപ്പർ 
2. 15 എച്ച്. പി. മോട്ടോറും പമ്പും 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 
- ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm ) 
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം 
8. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
9. 5 ടൺ കെയിൻ 


| 


2 


| 


| 


-- 


-- 


1. ലോറി ടിപ്പർ 

5 എണ്ണം 
2. 15 എച്ച്. പി. മോട്ടോറും പമ്പും - 2 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 

-- - 
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40mm ) - 
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം 
8. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 
9. 5 ടൺ കെയിൻ 

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അ വ സാന 5 വർഷ ത്തി നൂ ള്ളിൽ , 1000 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 

- 3. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു .- 08/എസ്. ഇ ./ കെ . ഡി . സി./ 
കെ . റ്റി . എം./ 2011 -12. 
- പ വ ർ ത്തി യു ടെ പ ര് - കു ട്ട നാട് പാ ക്ക ജ് - 
എ ഫ്. എം . പി . - ഫെയിസ്സ് 1 ആർപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 
ഗ്രൂപ്പ് 12 - ലെ 7 പാട ശേഖരങ്ങളിലെ ( 

പുത്തക്ക രി 
കഴഞ്ഞിക്കണ്ടം, കേളക്കരി വാവക്കാട്, പാഴോട്ടുംകരി, കൊച്ചു 
വീട്ടിൽ, ചൂ ര ത്ത റ , കണ്ടമുണ്ട ലി ക്ക രി ) വെള്ള പാക്ക 
ലഘൂകരണം. 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുക 1565 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000 . 


|| 


താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 
അ വ സാന 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 1 885 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 


2. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു .-07/ എസ്. ഇ . കെ . ഡി. സി ./ 
കെ . റ്റി. എം ./2011 -12. 

പ വ ർ ത്തി യ ട പ ര് - കു ട്ട നാ ട് പാ ക്കേ ജ് - 
എഫ്. എം . പി - ഫെയിസ്1 ഐമനം പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് 11- ലെ 
8 പാടശേഖരങ്ങളിലെ ( മേനോൻകരി, കിഴക്കേമണിയാം പറമ്പ്, 
പുത്തൂക്കരി, തളൂർകണ്ടം, തുരുത്തിക്കാട്ടുകണ്ടം, കല്ലുംങ്കത്തറ, 
പനക്കൽതർക്കി, മങ്ങാട്ടുകുഴിപുത്തൻകരി) വെള്ളപ്പൊക്ക 
ലഘൂകരണം. 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുക - 2000 ലക്ഷം. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 50, 000 . 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 


1. സംരക്ഷണ ഭിത്തി 


- 


19050 മീ . 


പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . 


2. മൺവേല 


1. സംരക്ഷണ ഭിത്തി 


- 


25240 


- 108411 ക്യൂ . മീ . 
( ഉറപ്പുള്ള കായൽ 
ചെളി 100385 ക്യൂ . മീ .) 


മീ . 


2. മൺവേല 


- 3. ഡി. ആർ. മേസൺടി 


96582ക്യൂ . മീ . 
(ഉറപ്പുള്ള 
കായൽ ചെളി 
83419 ക്യൂ . മീ .) 
42666ക്യൂ . മീ . 
( സർക്കാർ കല്ല് 
559 ക്യൂ . മീ.) 
4583 ക്യൂ . മീ . 


- 32798 ക്യൂ . മീ. 
( സർക്കാർ കല്ല് 
| 2063 ക്യൂ . മീ .) 

3697 ക്യൂ . മീ . 


3. ഡി . ആർ. മേസൺടി - 


4. ആർ. ആർ. മേസൺട്രി 
5. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6 
6 . മോട്ടോർ തറ 


642 


-- എണ്ണം 


| 


1176 


7 . 


മോട്ടോർ ഷെഡ് 


| 


എണ്ണം 


4. ആർ. ആർ. മേസൺട്രി - 
5. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6 
6. മോട്ടോർ തറ 
7. മോട്ടോർ തറ റിപ്പയർ 
8. മോട്ടോർ ഷെഡ് 
9. പൊതുമട 
10. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 


| 


പൊതുമട 
9. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 
10 . പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 
11 . റെഗുലേറ്റിങ്ങ് ഷട്ടർ 


|||||| 


| 


| 


| 
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പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടുകവറും കൂടി ഒറ്റ 
യന്താപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു : 

കവറിലാക്കി അതി നു മു ക ളിൽ പവർ ത്തി യു ടെ യും 
1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

5 എണ്ണം 

കരാ റു കാ ര ന്റെ യും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ 
2 . 15 എച്ച്. പി . മോട്ടോറും പമ്പും - 2 

ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 2 - 4 - 2012 

വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ 
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 

- 2 

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ 
ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

പ്രസ്താവിച്ച് സമയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . തപാൽ 
വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm ) 

തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും കാരണംമൂലമോ 
7 . ഒന്നാംതരം വള്ളം 

ഉള്ള കാല താമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു 

ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും ഏറ്റെടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൊറി യർ 
8. ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റ് 

സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
9. 5 ടൺ ക്രയിൻ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെതന്നെ 
- താൽപര്യമുള്ള കരാറു കാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷ കന്റെ മു ൻ യോ ഗ്യത നിര സി ക്കു ന്ന തിനും 
അ വ സാന 5 വർഷ ത്തി നു ള്ളിൽ 782 ലക്ഷത്തിൽ - അ അ ക്ഷ കന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
കുറയാത്ത അടങ്കൽ തു ക യ്ക്കുള്ള ഒരു സർക്കാർ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. 

ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
നിബന്ധനകൾ 

അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ 

പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി 
- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പി ലോ ജല വിഭവ 

ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
വകുപ്പിലോ " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100 - ൽ 
പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത്മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ 

കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യമുള്ള 

യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
വരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 

എഞ്ചിനീയർ, കുട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, കോട്ടയം 
ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണ യ ത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും 

എന്ന പേരിൽ ആ വ ശ്യ മ ാ യ നി ര ത ദ വ്യം നി യ മ 
23 - 3 - 2012 - ന് 1 മണിവരെ ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെയായി 

പ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെരസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
25 , 000 - വാറ്റും സെസ്സും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 

മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
കോപ്പി ഓരോന്നിനും വെവ്വേ റെ യായി 12 ,500 - വാറ്റും 

- 2 - 4 - 2012 , വൈകു ന്നേരം 3 .30 - ന് തുറ ക്കു ന്നതും താഴെ 
സെസ്സും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തി 
ത ൽ പ ര രാ യ ക രാ റു കാർ / സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ മുക ളിൽ 

നു ശേഷം ആലപ്പുഴയിലുള്ളകുട്ടനാട്പാക്കേജ് ചീഫ് 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സർക്കാർ പ്രവൃത്തി 

എഞ്ചിനീയർക്കും, അവിടെനിന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 
പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവർത്തിയുടെഎഗ്രിമെന്റ് വച്ച 

പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറു 
സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻ യോ ഗ്യ ത യ് ക്കു ള്ളതും കാ രു ടെയും സ്ഥാപന ങ്ങ ളു ടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാ സി നു ള്ള തു മായ പ്രമാ ണ ങ്ങൾ നൽകു ക യു ള്ളൂ . 

- ദ ർ ഘാ സു കൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരി ശോ ധി 
അ ല്ലാ തു ള്ള അപേ ക്ഷ കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ക്കു ക യു ള്ളൂ . ചീഫ്എഞ്ചി നീ യ ർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതി യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറു കാരുടെ 
നോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുംതന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ 
തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും, ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള 
സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത 
പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെയും 

നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെയും ഉട മ സ്ഥത തെളി യി രു ന്ന 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ട 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വി വ ര ങ്ങ ൾ മു ൻ യോ ഗ്യത 

വരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . ജല വിഭവ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം 

വകുപ്പിലെ മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കു മുള്ള കളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 23- 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കുശേഷം 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൂരിപ്പിച്ച 

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനുപുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് 
മുൻ യോ ഗ്യതാ നിർണ്ണയ ഉപമാ ണ ങ്ങളും ( 3 കോപ്പി) 

എഗി മെന്റ് വയ് ക്കു മ്പോൾ 
( നി ര ത ദ വ്യവും ( പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും ചേർത്ത്) 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

Office of the 
കരാ റു കാ രുടെ/ സ്ഥാ പ ന ത്തിന്റെ പേരും വിലാ സവും 

Superintending Engineer, 

| (Sd.) 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവർത്തിക്കുള്ള Kuttanad Development Circle , 

Superintending 
ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം Kottayam . 

Engineer. 
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TENDER NOTICE 
No. DB. 5291/83 (F ). 

15th February 2012 . 


Sealed tenders for the execution of the following 
works are invited on behalf of Governor of Kerala , by the 
Superintending Engineer, Project Circle, Piravom , from 
financially sound and well experienced registered ‘ A or B ’ 
Class contractors/firms of Kerala Water Resources/Public 
Works Department. Tender should be submitted to this 
office only through Registered Post. If the last date 
happens to be a holiday the next working day will be 
considered as the last date for the submission of tender. 
Those who require tender form can contact the 
undersigned on payment of cost of tender document. 
Tender form and other details can be obtained on specific 
days mentioned , from the office of the undersigned in 
Office Hours. Tender form should not be exchanged to 
other tenderers. Preliminary Agreement in Stamp Paper 
worth - 100 duly filled and signed should be enclosed 
along with the tender form while submitting the same. All 
tender conditions prevailing in the Public Works/Irrigation 
Departments will be binding to this tender . 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പിറവം പ്രാജക്റ്റ് സർക്കിൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാസ് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജല വി ഭ വ വ ക പ്പുകളിലെ അംഗീകൃത “ എ / ബി ക്ലാസ് 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
കവറിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്നദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അവസാന 
തീയതി ആയി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളത ല്ല . 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


- Sl. 


EMD 


No. 


Tender No. and Name of 

Work with Estimate PAC 
96/SEPCP/2011- 12 - Idamalayar Irrigation 
Project Improvements to Link Canal from 
ch . 987 m to 1192 m — 35 Lakhs 


50 ,000 


2 


50, 000 


97 /SEPCP/2011 - 12 — Periyar Valley 
Irrigation Project Extension and 
renovation of Inspection Bungalow 
at Bhoothathankettu — 25 Lakhs 
98 /SEPCP/2011- 12 — Pampa Irrigation 
Project - LBC - Urgent rectification works 
to the canal between ch . 10000 m to 
10500 m _ 30 Lakhs 


50, 000 


കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
96/എസ് . ഇ . പി. സി. പി . 2011-12 - ഇടമലയാർ 
ജലസേചന പദ്ധതി -- ലിങ്ക് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 987 മുതൽ 1192 മീ വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 35 ലക്ഷം 

50, 000 
97/എസ്. ഇ. പി. സി. പി./2011- 12 പെരിയാർവാലി 
ജലസേചന പദ്ധതി--ഭൂതത്താൻകെട്ടിലെ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ പുതുക്കി 
പണിയൽ - 25 ലക്ഷം 

50 ,000 
98 |എസ് . ഇ . പി . സി . പി ./ 2011 - 12 - പമ്പ , 
ജലസേചന പദ്ധതി ഇടതുകര കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 10000 മീറ്ററിനും 10500 
മീറ്ററിനും ഇടയിൽ അടിയന്തിര റെക്ടിഫി 
ക്കേഷൻ ജോലികൾ 30 ലക്ഷം 

50 , 000 
ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
5,300 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " 3,800 + 
മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 4,500 + മൂല്യ വർദ്ധിത 
നികുതി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 3- 2012 മുതൽ 21 - 3- 2012 , 1മണിവരെ. 

- ദർഘാസ്രജിസ്റ്റേർഡ്തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 28- 3 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -3- 2012, 
4 മണി. 

- പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - 1 ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2 ചാല ക്കു ടി , 
പെരിയാർവാലി ജല സേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ, 1 
പെരുമ്പാവൂർ, പമ്പാ ജല സേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ 
ചെങ്ങന്നൂർ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - നും 
3 - നും 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " എ / ബി ക്ലാസ്സ്. 
Office of the Superintending 

(Sd.) 
Engineer, Project Circle , 

Superintending 
Piravom. 

Engineer. 


Cost of tender form - 5 ,300 + VAT for Sl. No . 1 , 
3 , 800 + VAT for Sl. No. 2 and 4,500 + VAT for Sl . No. 3. 

| Sale of tender form - From 19 - 3- 2012 to 21 -3 - 2012 
upto 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender by Registered 
Post — 28 -3-2012 upto 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 28 - 3 - 2012 , 
4. p . m . 

Division to which work is related — (1 ) IIP Division 
No . II , Chalakudy, (2 ) PVIP Division No. I, Perumbavoor, 
(3 ) PIP Division , Chengannur. 

Class of Contractor — “ A / B ’ Class. 

Time of Completion of works — 12 months for Si. 
Nos . 1 and 3 and 9 months for Sl. No . 2 . 
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TENDER NOTICE 


(1) 


(2) 


No . DB. TN . 1/1999. 

23rd February 2012. 
The Superintending Engineer, Minor Irrigation 
Central Circle , Ernakulam on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of works from eligible contractors 
registered in Kerala P . W . D ./ Irrigation Department. 


Tender forms will be issued and received as detailed 
below . Tenders will be received by Registered Post /Speed 
Post only. Tenders submitted directly or by Courier Service 
will be rejected . The tenders received after the stipulated 
date and time due to postal delays or any other reason 
will not be considered . 


EMD 


Sl. 
No. 


Tender No. and Name of 
Work with Estimate Amount 


( 1) 


1 


46,600 


9 59 /SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 

XVII — Construction of Checkdam across 
Manchamthodu at Chandakkundu in 
Thachampara Panchayath in Palakkad 
District — 36 ,00 ,000 

50 ,000 
10 60/ SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 

XVII — Construction of Checkdam across 
Manikkasserypuzha at Manjaladi,Manikkassery 
in Kongad Panchayath in Palakkad District 
— 45 ,00 ,000 

50 ,000 
61/SEMICC / 2011 - 12 — NABARD - RIDF 
XVII — Construction of Checkdam across 
Manikkasserypuzha at Nellikkampara , 
Koottappura, Kolapadam in Kongod 
Panchayath in Palakkad District , 
· 44,60 ,000 

50,000 
62 /SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 
XVII — Construction of Checkdam across 
Varattayar river at Manjakkunnu in 
Vadakarappathy Grama Panchayath in 
Palakkad District - 48 ,75 ,000 

50 ,000 
63 /SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 
XVII — Construction of Checkdam across 
Varattayar river at Kariyamchettikkalam 
causeway in Eruthempathy Panchayath in 
Palakkad District. — 48 ,40 ,000 

50 ,000 
64/SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 
XVII — Construction of Checkdam across 
Varattayar river at Madumerattikadu in 
Eruthempathy Panchayath in Palakkad 
District — 52,60 ,000 

50 ,000 
65 /SEMICC / 2011 - 12 — NABARD -RIDF 
XVII — Construction of Checkdam across 
Varattayar river at upstream of 
Paliyammanathural causeway in Vadakarappathy 
Grama Panchayath in Palakkad District , 
· 48 ,80, 000 

50 ,000 
16 66 /SEMICC /2011 - 12 — NABARD -RIDF 

XVII — Construction of Check dam across 
Bharathapuzha at ch . 11/00 km . from old Parali 
Bridge at Mundiyamkadavu at Pallamthuruth 
in Lekkidi Perur Panchayath in Palakkad 
District — 1 , 32 , 00 ,000 

50 ,000 


13 


63 /SE 


2 


42 ,400 


28/SEMICC / 2011- 12 — 13th F. C . Award 
under state specific needs under water 
bodies — Renovation of Elikkulam in ward 
No . 8 of Manakkad Panchayath ( Idukki 
District) (Re-tender ) — 18 ,62 ,856 
29 /SEMICC /2011- 12 — 13th F. C . Award 
under state specific needs under water 
bodies — Renovation of Chandakulam in 
ward No. 8 of Karimkunnam Panchayath 
(Idukki District) (Re -tender) - ° 16 ,95 ,641 
37/SEMICC / 2011 - 12 — 13th F. C . Award 
under state specific needs under water 
bodies — under M . I. Division Thrissur 
Improvements to Ayyamkulam in Mulurkara 
Panchayath ( Re -tender) — 21,85 ,446 
39/SEMICC /2011- 12 — 13th F. C . Award 
under state specific needs under water 
bodies — under M . I. Division Thrissur 
Improvements to Kalavanakulam in ward No.8 
in Porkulam Grama Panchayath ( Re- tender) 
— 17 ,51, 231 


3 


50 ,000 


4 


43 ,800 


49 ,000 


50 ,000 


5 55 /SEMICC /2011- 12 — MIRPA — Revamping 

of LIS Anakkara in Anakkara Panchayath in 

Palakkad District — 19 ,58 ,752 
6 56 /SEMICC / 2011- 12 — MIRPA — Revamping 

of LIS Thudical in Vilayoor Panchayath in 

Palakkad District — . 22 ,35 , 899 
7 57 /SEMICC /2011- 12 — MIRPA — Revamping 

of LIS Koodallur in Anakkara Panchayath in 

Palakkad District — 16 ,59 ,050 
8 58 /SEMICC /2011 -12 — MIRPA — Revamping 

of LIS Thirumittakode in Thirumittakode 
Panchayath in Palakkad District , 
· 16 ,75 ,687 


41,500 


Cost of tender forms — . 2 , 800 + VAT + Cess for 
Sl. No . 1, · 2 ,600 + VAT + Cess for Sl. Nos . 2 , 8 , 

3,300 + VAT + Cess for Sl. No. 3, ` 2 ,700 + VAT + Cess for Sl. 
No. 4 , 3 , 000 + VAT + Cess for Sl. No. 5 , 3 ,400 + 
VAT + Cess for Sl. No.6 , 2 ,500 + VAT + Cess for Sl. No . 7 
* 5 ,400 + VAT + Cess for Sl. No. 9, 6 ,800 + VAT + Cess for 
Sl. No. 10 , 6 ,700 + VAT + Cess for Sl. No. 11 , - 7 ,400 + 
VAT + Cess for Sl. Nos. 12 , 15 . 7 , 300 + VAT + Cess for 
Sl. No . 13 , 7 , 900 + VAT + Cess . for Sl. No . 14 
· 19 ,800 + VAT + Cess for Sl. No. 16 . 


42.000 
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നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1 ) 


- ( 2 ) 


Date and time of issue of tender forms— From 
13 - 3- 2012 , 10 a. m . to 14- 3- 2012 , 1 p. m . for Sl. Nos.1 to 5 ; 
From 15 - 3 - 2012 , 10 a . m . to 16 - 3 - 2012 , 1 p . m . for 
Sl. Nos. 6 to 11 , 17 - 3 - 2012 , 10 a. m . to 19 - 3 - 2012 upto 
1 p . m . for Sl. Nos . 12 to 16 . 

Last date and time of receipt of tender forms , 
21 - 3 - 2012 upto 3 p . m . for Sl. Nos. 1 to 5 , 22 - 3- 2012 
upto 3 p .m . for Sl. Nos . 6 to 11 , 24 - 3 - 2012 upto 3 p .m . 
for Sl . Nos . 12 to 16. 

Date and time of opening of tenders 
21 - 3 - 2012 at 3 .30 p . m . for Sl. Nos. 1 to 5 , 22 - 3 - 2012 
3 . 30 p . m . at Sl. Nos. 6 to 11, 24- 3 - 2012 at 3 .30 p . m . 
Sl. Nos. 12 to 16 . 

Time of Completion — for Sl. Nos . 1, 2 , 4 , 5, 6 , 7, 8 . 6 
months, for Sl. Nos. 3, 9 to 16 , 9 months . 


1 28 / എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി . / 2011- 12 

13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് സംസ്ഥാ 
നത്തിന്റെ പ്രത്യേകാവശ്യം- വാട്ടർ ബോഡീസ് 
വിഭാഗം-മണക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 
നമ്പർ 8 - ൽ എലിക്കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
( ഇടുക്കി ജില്ല ) (പുനർ ദർഘാസ്) 
18 , 62, 856 

46 , 600 
2 29/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011 - 12 

13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് സംസ്ഥാ 
നത്തിന്റെ പ്രത്യേകാവശ്യം- വാട്ടർ ബോഡീസ് 
വിഭാഗം- കാരിക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 
നമ്പർ 9 - ൽ ചന്തക്കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 

( ഇടുക്കി ജില്ല ) (പുനർ ദർഘാസ്) - 16,95,641 42,400 
3 37 / എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ടി ടി എം . ഐ . ഡിവിഷൻതൃശ്ശൂർ മുള്ളൂർക്കര 
പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യംകുളത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ 21,85, 446 

- 50,000 
( പുനർ ദർഘാസ്) 
4 39 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ടി ടി പോർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചാ യ ത്തിലെ 
വാർഡ് നമ്പർ 8 - ൽ കലവർണകുളത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 17 , 51, 231 

43, 800 


49 , 000 


Class of contractor - " A Class for Sl. No .16, " B 
class and above for others. 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by her in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the last date of receipt of tender happens to be a 
holiday, tenders will be received and opened on the next 
working day. The firm period of the tenders will be 
4 months from the date of receipt of the tender. 

Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting Registration Number 
and enclosing Registration Card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth - 100 
and sufficient E . M . D . pledged in favour of 
Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle , 
Ernakulam . Tenders without sufficient E .M . D . and 
preliminary agreement will be summarily rejected . As per 
1989 Kerala Construction Workers Welfare Fund Rule (2 ), 
the Contractor is liable to remit 1 % of the total 
expenditure of work done towards the KCWW Fund . All 
Rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
ആയിമാത്രംക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ 
സർവീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ 

വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3.30 - ന് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
പരി ഗ ണിക്കുന്നതാ ണ് . ദർ ഘാ സിന്റെ കാലാ വധി അ ത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 


5 55 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

മിർപ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കര 
പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കര എൽ. ഐ . 

സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 19 ,58 ,752 
6 56/എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി. സി ./ 2011 - 12 

ടി ടി വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
22 , 35, 899 . 


50,000 


7 


57 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി. 2011- 12 
മിർപ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിൽ കൂടല്ലൂർ 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 
- 16, 59, 050 


41,500 


42,000 


8 58/എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി./ 2011- 12 

ടി ടി തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ 
തിരുമിറ്റക്കോട് എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം - 16 ,75,687. 
59/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 
നബാർഡ്- ആർ. ഐ . ഡി.എഫ്- 17, പാലക്കാട് 
ജില്ലയിലെ തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ 
ചന്തക്കുണ്ടിൽ മാച്ചാം തോടിനു കുറുകെ 

തടയണ നിർമ്മാണം - 36, 00,000 
10 60 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി. സി ./2011-12 

ടി ടി ടി കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ 
മഞ്ഞളാടി മാണിക്കശ്ശേരിയിൽ, മാണിക്കശ്ശേരി 
പുഴയ്ക്കു കുറുകെ തടയണ നിർമ്മാണം - 
45 , 00 , 000 


50,000 


ഷർ 
, 


50,000 


13th MARCH 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


254 


(1) 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - ക്രമനമ്പർ 
- 1 മുതൽ 5 വരെ 21- 3 - 2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 
മുതൽ 11 വരെ 22 -3 - 2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 12 
മുതൽ 16 വരെ 24 - 3 - 2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെ 
ബി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും ക്രമ നമ്പർ 16 - ന് എ ക്ലാസ്സ്. 


50,000 


6 മാസം, 


11 61 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ന ബാർ ഡ് - ആർ. എ . ഡി . എഫ്- 17 
പാ ല ക്കാട് ജില്ല യി ലെ കോങ്ങാട് 
പഞ്ചായത്തിലെ നെല്ലിക്കാംപാറ, കൂട്ടപ്പുര, 

കോൾപ്പാടത്ത് മാണിക്ക ശ്ശേരി പുഴക്കു 

കുറുകെ തടയണ നിർമ്മാണം- 44, 60,000 
12 62/എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി./ 2011-12 

ടി ടി വടകരപ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ വരട്ടയാറിനു 
കു റു ക മ ഞ്ഞ ക്കു ന്നിൽ ത ട യ ണ 

നിർമ്മാണം- 44 ,75, 000 
13 63 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ടി ടി ടി എരുത്തേമ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ 
വരട്ടയാറിനു കുറുകെ കാരിയം ചെട്ടിക്കളം 
കോസ് വേയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം 
: 48,40, 000 


കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 9 മാസം. 


50,000 


50, 000 


14 


64 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 
ടി ടി ടി എരുത്തേമ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ 
വരട്ടയാറിനു കുറുകെ മാടുമെരട്ടിക്കാടിൽ 
തടയണ നിർമ്മാണം - 52, 60 ,000 


50,000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . നിര ത ദ വ്യം സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിര തദവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി നിയമത്തിലെ 
( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 
1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ഫ ണ്ടി ലേക്ക് 
നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പുകളിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the Superintending 
Engineer , Minor Irrigation 

(Sd .) 
Central Circle, Ravipuram , 

Superintending 
Ernakulam , Cochin -16 . 

Engineer 


15 65/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ടി ടി ടി വട ക ര പ്പതി പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
വരട്ടയാറിനു കുറുകെ പാലിയമാനാത്തുറൽ 
കോസ് വേയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം - 
- 48,80 ,000 


50,000 


16 66 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2011- 12 

ടി ടി ടി ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരത 
പുഴയ്ക്കു കുറുകെ പഴയപറളി പാലത്തിൽ 
നിന്ന് 11 / 00 കി . മീ . ചെയിനേജിൽ മുണ്ടിയാം 
കടവ് പല്ലം തുരുത്തിൽ തടയണ നിർമ്മാണം - 
- 1,32 ,00 ,000 


50,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 3 - ഇഇ/ 2011- 12. 


2012 ഫെബ്രുവരി 14. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2, 800 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്, കമ നമ്പർ 2 - നും 8 - നും 2, 600 + വാറ്റ് + 

സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് " 3,300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് " 2,700 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 3,000 + വാറ്റ് + 

സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 6- ന് - 3,400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 2, 500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, കമനമ്പർ 9 - ന് 5, 400 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 6,800 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 11 - ന് " 6,700 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 12- നും 
15 - നും 7, 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 13 - ന് " 7,300 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്, കമനമ്പർ 14 - ന് 7,900 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 19,800 + വാറ്റ് + സെസ്സ് . 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 13 - 3 - 2012 രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ 14 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 
6 മുതൽ 11 വരെ 15 - 3 - 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
16 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 12 മുതൽ 16 വരെ 
17 - 3 - 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 19 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 21- 3- 2012 വൈകിട്ട് 3 
മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 11 വരെ 22 - 3 - 2012 വൈകിട്ട് 
3 മണിവരെ, കമനമ്പർ 12 മുതൽ 16 വരെ 24 - 3 - 2012 
വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇട മ ല യാർ ഇറിഗേഷൻ 
പ്രാജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, ചാലക്കുടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, താഴെ പറ യുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്ര 
വെച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാ 
സുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന 
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായി 
രിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജക്ട് II , തിരു വ ന ന്ത പുരം 
18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/ 04 /D5 (3 ) CIR അനുസ 
രിച്ച് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജി സ്റ്റോർ ഡായി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് 
കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. 
തപാ ലിൽ വരാവുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് കരാറു കാ രൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


13th MARCH 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


255 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപന തീയതികളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . കേരള ജല സേചന വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 
100 - ന്റെ മുദ്ര ക ട ലാ സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പിലി മി നറി 
എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 
സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പത എന്നിവ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണസംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സി നൊപ്പം അ വരുടെ കൈ വ ശ മുള്ള എല്ലാ 
ജോലികളുടേയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ 
സംഘം അസി. രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നി യ മ ത്തിന്റെ 8 / 3 വകു പ്പ് ഈ ദ ർ ഘാ സി നും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


1 സി .ആർ. ഡി. സ്കീം 

വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 
4 / 000 കി . മീ . നും 6 / 570 കി . മീ . നും 
ഇടയിലുള്ള സ്പൗട്ടുകളുടെ കേടുപാടുകൾ 
തീർക്കലും ചോർച്ച അടയ്ക്കലുംഉൾപ്പെടെ - 
- 6,50 , 000 
തുമ്പൂർമുഴി വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ വല തുക ര യിലെ 
സംരക്ഷ ണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം - 
* 9 , 00 ,000 
3 തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള 
ചുറ്റുമതിലിന്റേയും പാർശ്വഭിത്തിയുടെയും 

നിർ മ്മാ ണം - 6, 00 , 000 
4 റീവാംപിംഗ് 


16 ,250 


22 ,500 


15 , 000 


ആർ. & സി പ്രോഗ്രാം- പൂലാനി ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 000 കി . മീ . 
മുതൽ 3 / 218 കി . മീ . വരെയുള്ള അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണപണികൾ - " 8, 00,000 


കുറിപ്പ്: -- ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങിയതിനുശേഷം ദർഘാസിൽ 

പങ്കെടുക്കാത്ത കോൺട്രാക്ടർമാർക്കെതിരെ നിയമാനു 

സൃതമായ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. 
[ G. O . ( P ) No . 154/ 72 /PW Dated Trivandrum 24th July 1972 ] 


20, 000 


ഐ . ഐ . പി . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 

-- (ഒപ്പ്) 
പ്രോജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
നമ്പർ- 2 , ചാലക്കുടി. 


കടുപ്പശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 2/ 070 കി. മീ . 
മുതൽ 10 / 200 കി . മീ . വരെയുള്ള 
എക്സ്റ്റൻഷന്റേയും മതിലകം, പുത്തൻചിറ 
ബാബു ക ളു ടേയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 
പ്രവൃത്തികൾ - 15, 00 , 000 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


37 , 500 


നമ്പർ ഡി1 - 645 / 2010 - 11. 


2012 ഫെബ്രുവരി 22. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 1, 300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും 1,500 + വാറ്റ്, 
കമ നമ്പർ 3 - ന് 1, 2 00 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 5 - ന് 
" 2, 300 + വാറ്റ്. 


- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഹെഡ്വർക്സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, പീച്ചി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 9 / എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - ഡാം സുരക്ഷ - പീച്ചി ഡാമിലെ 
അബ ട് മെന്റിന് സമീ പ ത്തുള്ള സർ ഫ സ് ഡ യി നിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 99 ,309. 

നിരതദ്രവ്യം - 2, 500 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും -- 14 - 3 - 2012 , 15 - 3 - 2012 , 16 - 3 - 2012 തീയതികളിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മാത്രം. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 21- 3 - 2011 , 2 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 21- 3 - 2012 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 3 - 2012 , 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 21- 3 -2012 , 2 മണിവരെ. 

- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്-- പി . ഡബ്ലു . ഡി . എയും ബിയും , 
ഇറിഗേഷൻ സിയും ഡിയും. 
- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 

ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ ., ബി. എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കുമാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളു. 

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 
മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 


( ഒപ്പ്) 


എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഹെഡ് വർക്സ് സബ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 
ഡിവിഷൻ, പീച്ചി. 

( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി) 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . റ്റി .- 1/ 2011-12 . 


2012 ഫെബ്രുവരി 24. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട 
ജല സേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
20 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നുതന്നെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
4.30 - ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
അ സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോതുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ 
തുകയും - 1/ എ . ഇ . ഇ ./ എം . എ ./ എ . ജെ . കെ . - കാട്ടൂർ 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കെ . ടി .എൽ. എ . സ്കീമിന്റെ 2011 - 12 - 
വർഷത്തെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 2,20,000. 

നിരതദ്രവ്യം - 5,500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - : 500 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇരിങ്ങാലക്കുട 
ചെറുകിട ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് തീയതി 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തിക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദ ർ ഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രവച്ച കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യമായി മുക ളിൽ രേഖ 
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ ഫിക്സഡ് 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേല നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും 
ബാധകമാണ്. 


എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗ 
സ്ഥനോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത 
| പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
57 / 2010 -1 -- പ്രോജക്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് 2010 - 1 
പുതുനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കമ്പാടം 
വിയറിന്റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള പാലക്കമ്പാടം 
തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 
(0 മീ . മുതൽ 200 മീ. വരെ) (പുനർ ദർഘാസ്) - 
" 9,54,000 

- 23 ,900 
2 58 / 2010 -17 ടി ടി പഞ്ചായത്തിലെ അടിച്ചിറ 
യിലെ റെയിൽവേ ക്രോസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലുള്ള 
പാലകമ്പാടം തോടിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ ( 100 മീ. മുതൽ 450 മീ . വരെ) 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 12,00 , 000 

- 30,000 
3 44 / 2010 - 11 - ജലാശ യ ങ്ങ ളുടെ കേടു പാട് 
തീർക്കലും പുനരുദ്ധാരണവും പുനഃക്രമീകര 
ണവും 2010 - 201 - ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
ചേലക്കാട്ട്കുളം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 10,81,000 

27 ,100 
34/ 2011- 12 - മിർപ്പ് നവീകരണം 2009 -10 
വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ തൃാങ്ങാലി 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 6 ,13,598 

15, 400 
- 5 35/ 2011 - 12 - ടി ടി പള്ളന്തറുത്ത് എൽ. ഐ . 

സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 8 , 51, 267 

21,300 


4 


6 36 / 2011 - 12 - ടി ടി ഞാങ്ങാട്ടിരി ടി 

12 , 65 , 510 


31,700 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
ഇരിങ്ങാലക്കുട. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


7 37/ 2011-12 - ടി തിരുവേഗപ്പുര പഞ്ചായത്തിലെ 
പെരുമുടിയൂർ ടി - 6,76,867 

17 , 000 
8 38 / 2011- 12 - ടി ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
കണ്ണമ്പാറ ടി - 9,44,146 

| 23,700 
9 39 /2011 - 12 - ടി ടി പല്ലാർമംഗലം ടി 
5 ,75, 550 

14,400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ ടി .എൻ. 2011- 12 (6 ). 


2012 ഫെബ്രുവരി 22. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാല ക്കാട് ചെറുകിട 
ജല സേ ചന വിഭാഗം എക്സ് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാ ലിൽ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
താഴെപറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30- ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1, 5 , 8 
- ഇവയ്ക്ക് - 1,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് 1,800 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് " 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് " 1,300 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1, 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,400 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 1,200 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 3 - 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 3 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27 - 3 - 2012 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - സി - യും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി- 4 മാസം. 

ദർഘാ സ് ( പമാണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ 
പ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും 
മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചില വിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ഫ ണ്ടി ലേക്ക് നൽകു വാൻ ബാദ്ധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . കേരള 
പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
- 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന - താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 19 - 3- 2012 - ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 3- 2012, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -3- 2012 
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് 
വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
19 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
രൊക്കം പണ മായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക ഉടമ്പടിയും 
നിരതദ്രവ്യവും ( എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടി 
വച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കും 
ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ ഡി5- ടി.എൻ. 07 / 2011- 12. 2012 ഫെബ്രുവരി 17 . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ജലസേചന വിഭാഗം 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായ കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
ദർഘാസ് ദിവസം ഒരു മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 2 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നി 
ദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതു 
മായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ അയ യ് ക്കു ന്നതോ നേരിട്ട് നൽകു ന്നതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറു 
മൂ ലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 
| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
| 1 43 / 2011 -12 - എടക്കര പഞ്ചായത്തിലെ എടക്കര 

പാലത്തിന് മുകൾഭാഗത്ത് കലക്കൻപുഴയുടെ 
വലതുകര സംരക്ഷണം- 5,00,000 

12 , 500 
15/ 2011 - 12 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടായിയിൽ 
തിരൂർ പൊന്നാനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള 
റെഗുലേറ്റർ - കം - ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,93,000 

4, 850 


നമ്പർ ഡി5 - ടി .എൻ. 08 / 2011- 12. 2012 ഫെബ്രുവരി 29 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ജലസേചന വിഭാഗം 
എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായ കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
ദർഘാസ് ദിവസം ഒരു മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 2 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
- അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ 
- തുറ ക്കു ന്ന തുമാ യി രിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്എന്നിവ വഴിമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂ 
ലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും-- 44/ 2011 - 12 - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി പ്രവ്യത്തികൾ - 
എഫ്. ഡി . - ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിലെ കൊടുമുടിക്ക് സമീപം 
പള്ളിപ്പുറം പറ മ്പിൽ തൂത പ്പു ഴയുടെ വല തു കര 
സംരക്ഷണം- 8 ,00, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 20 , 000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - " 1,500 + വാറ്റ്. 


13th MARCH 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


258 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന - താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 24 - 3- 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 
മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30- 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -3- 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


- (1) 


-- (2) 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങ ൾക്കും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 24 - 3 -2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണ മായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാ 
സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും, 
നിരതദ്രവ്യവും (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടി 
വച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മേൽ പ്രവൃത്തിക്കും 
ബാധകമാണ്. 


മലപ്പുറം ജില്ല 
പ്രയോറിറ്റി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 
1 ടി. എൻ./ 146 /2011- 12 - വളാഞ്ചേരിപഞ്ചായത്തിൽ 

കൊട്ടാരം വലിയകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 25,00, 000 

50, 000 
2 ടി . എൻ. / 147/ 2011 - 12 - ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായ 

ത്തിൽ കഞ്ചിറക്കൽ വലിയതോടിന്കുറുകെ 

വി. സി . ബി .യുടെ നിർമ്മാണം- 25,00,000 50, 000 
3 ടി . എൻ. / 148 /2011-12 - ഇരിമ്പിളിയം എൽ. ഐ . 

സ്കീമിന്റെ പമ്പ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ 
മുകൾഭാഗത്ത് പുഴയുടെ കര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ 25,00,000 

50,000 
ടി. എൻ./ 149 / 2011 - 12 - - കുറ്റിപ്പുറംപഞ്ചായത്തിൽ 
4 -ാം വാർഡിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനുവേണ്ടി 
ചെല്ലൂർ-പൂങ്കുര-ചെമ്പിത്തോട് പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ 25,00,000 

50,000 
5 ടി. എൻ./ 150/ 2011-12 - - വളാഞ്ചേരിപഞ്ചായത്തിൽ 

വാവുന്നപാടം കണ്ണംകടവ് തോടിനു കുറുകെ 
വി . സി . ബി . 

യുടെ നിർമ്മാണം - 25,00,000 50 ,000 
6 ടി. എൻ. 151/2011 -12 - എടയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 

9 -ാം വാർഡിൽ ഒലന്തിച്ചിറയുടെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 25 ,00,000 

50 ,000 
7 ടി . എൻ. 152 /2011- 12 - ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഇയ്യത്തോടിനു കുറുകെ പിലാക്കാട് ചെക്ക് 
ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം - 36,00 , 000 

50 ,000 


ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലവിഭവ വകുപ്പ്, - (ഒപ്പ്) 
മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


പദ്ധതി പരിപാലനം 


8 


ദർഘാസ്/ പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


42 ,500 


ടി. എൻ./ 153/ 2011 - 12 --- വലിയോറ എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ എൽ. ബി. കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
137 മീറ്റർ മുതൽ 256 മീറ്റർ വരെയും സെന്റർ 
കനാലിന്റെ 0 മീറ്റർ മുതൽ 140 മീറ്റർ വരെയും 
ട്രാക്ടർ പാത്തിന്റെയും അടിയന്തിര പുനരു 
ദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ – 17,00,000 
ടി. എൻ. 154 / 2011- 12 വലിയോറ എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ ആർ. ബി. കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
202 മീറ്റർ മുതൽ 433 മീറ്റർ വരെയുള്ള ടി 
" 17 , 00 ,000 

കോഴിക്കോട് ജില്ല 


9 


42,500 


നമ്പർ ഡി . ബി.2 - ടി .എൻ. 20 / 2011 -12. 2012 ഫെബ്രുവരി 22 . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട 

യോഗ്യതയുള്ള അംഗീ ക ത ക രാ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മായ കവറുകളിൽ 
ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . കൊറി യർ സർവ്വീസിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ത പാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊ രു വിധ 
ഉത്തര വാ ദി ത്വവും ഏറ്റെടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 
4 മാസം ആയിരിക്കും. 


പ്രയോറിറ്റി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 


10 


ടി. എൻ./155 / 2011-12 - ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ 
4 -ാം വാർഡിൽ കവരുള്ളകൊല്ലി-പൂഴിത്തോടിൽ 
വി . സി . ബി.യുടെ നിർമ്മാണം- 29,00, 000 

നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി.എഫ്.- XVII 


50 ,000 


11 ടി. എൻ./ 156/ 2011-12 - കായണ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ 
- ഇങ്ങോറച്ചാലിൽ ചെമ്പ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ 
ആർ. സി . ബി .യുടെ നിർമ്മാണം - 45,00,000 


50, 000 


13th MARCH 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


259 


(2) 


( 2 ) 


23 ടി . എൻ. 168 / 2011 -12 - തിരുനെല്ലിപഞ്ചായത്തിൽ 

പാപനാശിനിക്കു കുറുകെ ഡൈവേർഷൻ 
വിയറിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 25, 00 ,000 


50,000 


50 ,000 


12 ടി. എൻ. 157/ 2011- 12 - ചെക്കിയാട് പഞ്ചായ 

ത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 14 - ൽ തോട്ടുമുക്കിൽ 
മുണ്ടത്തോടിനുകുറുകെ എസ്. ഡബ്ല . ഇ 
വി . സി . ബി .യുടെ നിർമ്മാണം - 35,50, 000 50 , 000 

- കാസറഗോഡ് ജില്ല 
പ്രയോറിറ്റി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 
13 ടി . എൻ. 158 / 2011 - 12 - പൈവളിഗെ പഞ്ചായ 

ത്തിൽ കൊടക്കാട് വില്ലേജിൽ വമ്പള്ളിയിൽ 
പടിക്കീൽ - പാലിയേരിത്തോടിനു കുറുകെ 
വി . സി . ബി . യുടെ പുനരുദ്ധാരണവും 
ലീഡിങ്ങ് ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണവും 
- 30 , 00 , 000 

50, 000 


24 ടി . എൻ. 169 / 2011-12 - തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ 

പനവല്ലിയിൽ കേടുവന്ന ചെക്ക്ഡൊമിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 45, 00,000 

കണ്ണൂർ ജില്ല 
നബാർഡ്ആർ. ഐ . ഡി.എഫ്.-XVII 
25 ടി . എൻ./ 127 / 2011- 12 - - കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 

കയറ്റിയിൽ മുക്കോല ബണ്ടിൽ എസ്. ഡബ്ല 
ഇ . സി. ബി .യുടെ നിർമ്മാണവും എർത്തേൺ 
ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും (പുനർ ദർഘാസ്) - 
23 , 40 , 000 


50 , 000 


- 50 , 000 


14 ടി . എൻ. 159 / 2011- 12 - പുത്തിഗെ പഞ്ചായത്തിൽ 

കണനാവയൽ വി. സി . ബി. യുടെ നിർമ്മാണം - 

" 24, 00 , 000 
15 ടി . എൻ. 160/ 2011 -12 - പനത്തടി പഞ്ചായത്തിൽ 

കുണ്ടുപിള്ളിച്ചാലിനു കുറുകെ കളക്ഷൻ 
ടാങ്കും, ലീഡിങ്ങ് ചാനലും ഉൾപ്പെടെ വിയർ 
കം ട്രാക്ടർവേയുടെ നിർമ്മാണം - 
- 40 ,00, 000 


50, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 
വരെയും 20 - നും 23 - നും 3,800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 7 - നും 
12 - നും " 5,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8- നും 9- നും 2,600 
+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 4, 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
11- നും 24 - നും - 6,800 + വാറ്റ് ക്രമനമ്പർ 13 - ന് : 4, 500 + 
വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 14 - നും 25 - നും " 3, 600 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 6, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 16 - നും 21- നും 
s 4,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17 - ന് " 3,000 + വാറ്റ്, കമന 
മ്പർ 18 - ന് " 4, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 25,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 22 - ന് " 5,300 + വാറ്റ്. 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - ക്രമനമ്പർ 1 
മുതൽ 9 വരെ 29 - 3 - 2012, ക്രമ നമ്പർ 10 മുതൽ 25 വരെ 
19 - 4 - 2012 . 


16 ടി . എൻ. 161/ 2011 - 12 - വെസ്റ്റ്എലേരി പഞ്ചായ 

ത്തിൽ ചാമകുളത്തിൽ മുട്ടംകടവ് തോടിന് 
കുറുകെ വി . സി . ബി . കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ 
നിർമ്മാണം - 27, 00 ,000 

50, 000 
17 ടി. എൻ. 162 / 2011 - 12 -- പൈവളിഗെ പഞ്ചായ 

ത്തിലെ ബല്ലൂർ- കാരടക്കത്തോടിനു കുറുകെ 
വി . സി . ബി . യുടെ നിർമ്മാണം 
* 20, 00,000 

50 ,000 
18 ടി. എൻ. 163/ 2011- 12 - വെസ്റ്റ്എലേരി പഞ്ചായ 

ത്തിൽ കൊന്നക്കാട്ടിൽ ചാമകുളം തോടിന് 
കുറുകെ വി. സി. ബി . കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ 
നിർമ്മാണം - 32,00,000 

50, 000 
നബാർഡ്ആർ. ഐ . ഡി.എഫ്.- XVII 
19 ടി. എൻ./164 /2011-12 -പത്തടി പഞ്ചായത്തിൽ 

എരഞ്ഞിലംകോട്ട് പാണത്തൂർ പുഴയ്ക്ക് 
കുറുകെ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം 
S 1,70 , 00 ,000 

50 ,000 
കണ്ണൂർ ജില്ല 
പയോറിറ്റി മെമ്പർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 
- ടി . എൻ. 165 / 2011 - 12 - കുന്നോത്ത് പറമ്പ 
പഞ്ചായത്തിൽ, കല്ലറക്കൽ ഗവൺമെന്റ് 
എൽ. പി .എസ്.- നു സമീപം വരപകുന്നുമ്മൽ 
തോടിന് കുറുകെ വി. സി . ബി. കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 25,00,000 

50,000 
ടി. എൻ. 166 / 2011- 12 - പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
കണ്ടകശ്ശേരിയിൽ കാക്കത്തോടിനു കുറുകെ 
വി . സി . ബി. യുടെ നിർമ്മാണം - 27 ,00 , 000 50 ,000 

വയനാട് ജില്ല 
പ്രയോറിറ്റി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 
22 ടി. എൻ. 167/ 2011 -12 - - മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ 

- കുറ്റിരായം പാലത്തിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 
- നിർമ്മാണം - 35,00,000 

50, 000 
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കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത കമനമ്പർ 19 - ന് " എ ക്ലാസ്സ് 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ബി - യും അതിനുമുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി. 18 മാസം. 

ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 22 - 3- 2012 മുതൽ 
27 - 3 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 10 മുതൽ 25 
വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടേത് 12 - 4 - 2012 മുതൽ 17 - 4 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേ ക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ( പമാ ണ 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . കമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 
പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 29 - 3- 2012, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 
മണി വരെയും കമ നമ്പർ 10 മുതൽ 25 വരെയുള്ള 
പ്രവർത്തികളുടേത് 19- 4 -2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിവരെയും 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണ ങ്കിൽ അതി നു തൊട്ട് 
പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ 
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13th MARCH 2012] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


260 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം 


1 44 /എസ്. ഇ . ഐ . കെ ./2011-12 - ഒതുക്കുങ്ങൽ 
പഞ്ചായത്തിൽ പാണക്കാടിനു സമീപം 
വെളിയോട്ട് 240 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടലുണ്ടി 
പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം- 
- 1,32 ,00 ,000 


50,000 


2 


45 /എസ് . ഇ . ഐ . കെ . / 2011 - 12 - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിലെ കൂട്ടായി ആർ സി ബി യുടെ 
നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 16, 50 ,000 


41, 300 


ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി 


നട ത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ ഏക ദേശ 
വില യാണ് മുകളിൽ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന ത്. അപേക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി 
ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
- ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 
അവരുടെ രജി സ്പ്രേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ 
അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പണി ക ളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തി നുള്ള അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
നിര ത ദ്രവ്യം പണ മായി സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറെ അധികാരപ്പെ ടു ത്തി യതും 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിരതദവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാ 
സിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും റ്റി.ആർ.- 5 രസീതും കൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാ 
ത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പി ക്കു ന്ന തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബില്ലിൽനിന്നും നൽകേ ണ്ട താ ണ് . കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ നകളും ഈ ദർ ഘാ സിനും ബാധക 
മായിരിക്കുന്നതാണ്. 


3 46 /എസ്. ഇ . ഐ . കെ ./ 2011 - 12 - കാട്ടാംപള്ളി 

പദ്ധതിയുടെ പരിപാലനം ഒന്നാം ഘട്ടം 
കാട്ടാംപള്ളി റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 44,00,000 


50,000 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
- " 19,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " 2,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
- 6,600 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 3 - 2012, 4 മണി വരെ. 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 9 മാസം. 

കരാറു കാ രന്റെ തരം - ക്രമ നമ്പർ 1- ന് " എ ക്ലാസ്, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും “ എ യും " ബി യും ക്ലാസ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കാവേരി ഹൗസ്, 
വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ., 

(ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്ന് 22 - 3- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
( പമാ ണ ത്തിനുവേണ്ടി അട യ് ക്കു ന്ന തുക യാതൊരു 
കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
27 - 3 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വ രെ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 27 - 3- 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 .30 മണിക്ക് സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് തീയതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള 
പവൃത്തി ദിവസം ടി സമ യത്ത് ടി ദർ ഘാ സു കൾ 
നടത്തുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .1- ടി.എൻ- 3 / 2012 . 


2012 ഫെബ്രുവരി 24. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
വിഭാഗം, ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
പൊതു മരാമത്തു വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം 
അ ർ ഹ ത പ്പെട്ട തരം കരാ റു കാ രിൽനിന്നും മൽസര 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല 
താമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെആകെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷ യോടപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തി യതും പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാ 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ്രവ്യം ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
ദർഘാ സി നൊടൊപ്പം 100 വിലയുള്ളമുദ്ര പത ത്തിൽ യാതൊരു 

കാര ണ വ ശാലും 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . മേൽ പറഞ്ഞ പവ്യ ത്തിയുടെ 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസ് 3 - 4 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിവരെ മാത്രമേ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും 

- ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസം 
നിബ ന്ധ ന കളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധ ക മാ യി രി 

ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
ക്കുന്നതാണ്. 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധി 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നോ ദർഘാ സു കൾ 
കാവേരി ഹൗസ്, 

തുറക്കുന്നതാണ്. 
വെസ്റ്റ് ഹിൽ, 

( ഒപ്പ്) 

മുകളിൽപറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ഏ തെ ങ്കിലും ദിവസം 
കോഴിക്കോട്. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 

സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് 
പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ 
നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് 

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന്ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും 
നമ്പർ ഡിബി2 - ടി . എൻ.21/ 2011 - 12 . 2012 ഫെബ്രുവരി 27. 

ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾ പ്പെ ടെ ) അ വരുടെ 
ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള താ ണ് . ലേ ബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റെടുക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
മുദ്രവച്ചതും പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്എന്നിവ 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 

ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 

നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാ ൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 
കാല താമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊരു വിധ 

എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടോപ്പം 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 
വരെ ആയിരിക്കും. 

വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 

ഉടമ്പടിയും റ്റി . ആർ- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ - മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യ വ സ്ഥ കൾ പാലിക്കാ ത്തതും നേരിട്ട് 
തുകയും ടി. എൻ.127 / 2011-12 - കണ്ണൂർ ജില്ല - നബാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ആർ. ഐ . ഡിഎഫ്. XVII - കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ കയറ്റിയിൽ 
മുക്കോല ബണ്ടിൽ എസ്. ഡബ്ലിയു . ഇ . സി. ബി.യുടെ നിർമ്മാണവും 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
എർത്തോൺ ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണവും - 23,40, 000 

ക്ഷേമ നിയമത്തിലെ 8 ( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ 

ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 

ബില്ലിൽ നിന്നും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള ജല സേചന 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 3, 800 + വാറ്റ്, 

വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
കരാറു കാ രുടെ യോഗ്യത - " ബി ക്ലാസ്സും അ തിനു ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
മുകളിലും. 

ക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 18 മാസം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
മറ്റ് വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ വിഭാഗം, കാവേരി ഹൗസ്, 
നിന്നും 26 - 3- 2012 മുതൽ 30 - 11- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ വെസ്റ്റ്ഹിൽ, പി . ഒ. 

( ഒപ്പ്) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണി ഓർഡറായോ രൊക്കം കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


